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1) O iglu mostrado na figura é composto de 
um cilindro de raio r e altura h e um domo 
semiesférico também de raio r. Um 
tamanho razoável para a estrutura possui 
r=78,74in e hsr. (despreze o detalhe na 
entrada.) 


Determine: 

a) O volume em cm? de um modelo menor em 
uma escala de 1/10. 

b) A área externa total da estrutura real em 
m2. 


(g=10,0m/s?) - escreva as respostas em notação científica 


GRANDEZAS E MEDIDAS — ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS 


2) Projeto do arquiteto Ming Pei, a pirâmide principal no Museu do Louvre é 
uma estrutura com a forma de pirâmide quadrangular regular cujo lado da 
base mede 35,0 metros com altura de 21,0 metros. Determine: 


a) O volume em m? da pirâmide 
menor que se encontra em uma 
escala de 1/5 em relação à 
pirâmide principal. 

b) A área externa total da 
estrutura real coberta por vidro 
em cm?. 


1)a) 4,189 x 10º cm? 
1)b) 5,027 x 10 m? 
2)a) 6,86 x 10 m? 
2)b) 1,91 x 107 cm? 


3) Nos Estados Unidos, uma casa de boneca tem uma escala de 1:12 em relação a uma casa de verdade 
(ou seja, cada distância na casa de boneca é 1/12 da distância correspondente na casa de verdade), e uma 
casa em miniatura (uma casa de boneca feita para caber em uma casa de boneca) tem uma escala de 
1:144 em relação a uma casa de verdade. Suponha que uma casa de verdade (Fig. 1-7) tem 20 m de 
comprimento, 12 m de largura, 6,0 m de altura, e um telhado inclinado padrão (com o perfil de um 
triângulo isósceles) de 3,0 m de altura. Qual é o volume, em metros cúbicos, (a) da casa de boneca e (b) 
da casa em miniatura? 
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a) 1,0 m? 
b) 6,0x104m? 


System Design Concept 


4) A figura a seguir mostra a planta baixa do edifício WTC. Determine: 
a) As dimensões em metros. 

b) A área total construída considerando o prédio com 110 andares 
idênticos. (em m? e em ft?) 

c) A área reservada para circulação em cada andar (corresponde à 
área dos elevadores indicada em azul na figura). (em m? e em ft?) 


60 ft 


Local 
Elevators 


208 ft 


60 ft 


a) 208 ft = 6,34 x 10 m 


208 ft 


60 ft=1,8x 10m qa— EMT 
35 ft=1,1x10m 

b) 4,76 x 10º ft? ; 4,42 x 10º m? 

c)1,2x10ºft? ; 1,1 x10? m? 


